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	Resumo:
Este livro é um guia prático e completo sobre o Make.com, abordando desde os conceitos fundamentais até cenários complexos de automação empresarial. Os autores exploram integrações com APIs de Inteligência Artificial (ChatGPT, Gemini, Claude, Groq), cenários práticos para marketing, atendimento ao cliente, gestão de projetos e e-commerce. Inclui estudo de casos, boas práticas, erros comuns e estratégias para governança de automações. Ideal para iniciantes, especialistas em TI e empresas que buscam eficiência e inovação por meio da automação inteligente.
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	Por Jackson Mallmann

	Vivemos em uma era em que a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas uma extensão das nossas capacidades. O mundo digital transformou radicalmente a forma como nos comunicamos, trabalhamos e inovamos. Nesse cenário, o Make.com se destaca como uma plataforma essencial, não apenas para automação, mas para liberar tempo e recursos, permitindo que possamos focar no que realmente importa.

	Ter a oportunidade de colaborar com Jair Lima nesta obra foi uma experiência enriquecedora. Jair não apenas domina o Make.com, mas enxerga além da técnica, trazendo uma visão estratégica e ética para a automação. Seu compromisso com a inovação e a excelência se reflete em cada capítulo deste livro.

	O grande diferencial desta obra está justamente na forma como Jair conduz o leitor: ele não se limita a ensinar "como fazer", mas aprofunda "por que fazer" e, principalmente, "como fazer com inteligência e responsabilidade". Mais do que um guia técnico, este livro é uma bússola para aqueles que desejam navegar pelo universo da automação de forma prática e estratégica.

	Independentemente de sua experiência, este livro oferece um conteúdo acessível, rico em exemplos práticos e aplicáveis. Ao final desta leitura, você não apenas dominará o Make.com, mas terá uma nova perspectiva sobre como a tecnologia pode potencializar seu trabalho e transformar processos de forma inovadora.

	Parabéns, Jair, por
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